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Sachgebiet 950 


Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Brahmst-Rock und der Fraktion DIE GRÜNEN 


Reparaturarbeiten am Rhein-Mai n-Donau-Kanal 


Bei der derzeit laufenden Untersuchung der bereits fertiggestell- 
ten Bauabschnitte des Rhein-Main-Donau-Kanals wird u. a. eine 
„ Durchleuchtungskanone " verwandt. 

Wii' fragen die Bundesregierung: 

1. Um ein Gerät welcher Bauart handelt es sich bei der Röntgen- 
kanone? 

2. Welche Leistungsmerkmale weist die Röntgenkanone auf? 

3. Welche Behörde hat den Einsatz der Röntgenkanone ge- 
nehmigt? 

4. Auf welche Weise wurde der Schutz der Gesundheit der 

a) Arbeiter, 

b) imbeteüigter Dritter 

gewährleistet? 

5. Welche Ergebnisse hatten die bisher durchgeführten Sicher- 
heitsuntersuchungen des Bauwerkes? 

6. Ist es notwendig geworden, Reparaturarbeiten durchzuführen 
oder zu planen? 

7. Wenn ja, welche Arbeiten mußten oder müssen wo, mit wel- 
chem Kostenaufwand durchgeführt werden? 

Bonn, den 20. Mai 1987 

Frau Brahmst-Rock 

Ebermann, Frau Rust, Frau Schoppe und Fraktion 




Druck: Thenöe Druck KG, 5300 Bonn, Telefon 23 19 67 

Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, Postfach 20 08 21, Herderstraße 56, 5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 36 35 51 

ISSN 0722-8333 


